- KAZIMIERZ RUSSANOWSKI sa 


przeżywszy lat 61, 
opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia ı5-go maja 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 
18-go b. m. o godzinie Io-tej przed południem. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w sobotę dnia Ig-go b. m. o godzinie pół do 10-tej rano w kosciele Sw. Barbary. | 


Orukamia Związkowa w Krakowie 


